ASZEK SZPUREK 


FABRYKANT SZKŁA. 


Przeżywszy lat 36, po długićj a dolegliwéj chorobie opatrzony ŚŚ. Sakramentami zasnął w Panu 
dnia 8. Sierpia 1884. r. 


Pozostała żona wraz z familią zaprasza Krewnych, Znajomych i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok 
dnia 10: Sierpnia 1884 r. t. j. w Niedzielę o godzinie 4-tej popołudniu z Grubarni Cmentarza Krakow- 


skiego na miejsce wiecznego spoczynku. 
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W drukarni F. K. Pobudkiewieza w Krakowie ulica Szewska Nr. 2. 


